Władysław Malik 


przeżywszy lat 42, zmarł wskutek działań wojennych 17 września 1939 r. 
w Starej Hucie, gdzie został pochowany. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w Środę 25 b. m. o godz. 6', rano w kościele PP. Norbertanek na Zwierzyńcu. 


O czym zawiadamiają: żona, synowie, siostra, bracia 1 bratowa. 
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